Scanned with CamScanner 


ج 


(شهادة) 
معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / بدرية عبدالته سليمان الدخيل هوية وطنية رقم ( )٠١۲۷۷۷۳۱٤١‏ 


قد اجتازت برنامج (إعداد ميثاق الأداء الوظيفى) 


والذي عقد خلال الفترة من ”/"#رة 4 4 ١و‏ إلى ٤٤٤٥/۳/٤‏ ذه 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني خت مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 
aD‏ اللواء/ چ۵ 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس ١‏ د. علسى بن عبدالرحمن الدعيج 


أي كشط أو تعديل في الشهادة يلقيها 


Scanned with CamScanner 


جيه 


ف 


كلية الملك فصد الأمنية 


(شهادة) 


ا 4 9 5 7 .. 1 ٠‏ ف ع جه 
مهد التدريب النسائي الآأمني بكليه الملك فهد الامنيه 
لتدربة / بدرية عبدالله سليمان الدخيل هوية وطنية رقم ( ٠١۲۷۷۷٣۳١٤٤‏ ) 

قد اجتازت برنامج (تصميم وتحليل الاستبانات) 


والذي عقد خلال الفترة من هھ إلى 9/۲/۲۹ اه 


والله الموفق 06 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني 


فد كلية الملك فهد الأمنية 
لی و سين 0 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علسي بن عبدالرحمن الدعسيج 


